r. 


BRONISŁAW FEIGL 


INŻ. ARCHITEKT 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ, DZIADEK I PRADZIADEK EN 


b. diugoletni nauczyciel i wychowawca Technikum Budowlanego Nr 1 w Krakowie, opiekun i działacz 


ZHP, odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi i państwowymi, 


przeżywszy lat 86, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 8 września 1989 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 14 września 1989 r. 
o godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żału: 


ŻONA, CÓRKI, ZIĘCIOWIE, WNUCZKI Z MĘŻAMI, PRAWNUKI I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


